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रेल मंत्रालय 
(रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 22 अप्रैल , 2019 
का . आ . 1655 ( अ ). —विद्युत अधिनियम , 2003 के खंड 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समुचित सरकार 
एतद्द्वारा प्रमुख मुख्य बिजली इंजीनियर , उत्तर रेलवे, नई दिल्ली को मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री, रायबरेली के समस्त बिजली संबंधी 
कार्यों के लिए सरकार ( ई. आई. जी .) के बिजली निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है बशर्ते कि प्रमुख मुख्य बिजली इंजीनियर , 
उत्तर रेलवे, नई दिल्ली, भारतीय बिजली इंजीनियर रेल सेवा ( आई. आर. एस.ई.ई.) संवर्ग से प्रतिनियुक्ति पर हो और भारतीय रेलवे 
में न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा की हो । वह विद्युत मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित सा . का . नि . 481 ( अ) के पैरा 4 एवं 5 तथा सा . का . 
नि . 521 ( अ) में निर्धारित शर्तो को भी पूर्ण करता हो । उप मुख्य बिजली इंजीनियर / अनुरक्षण, रायबरेली जो कि सहायक बिजली 
निरीक्षक के तौर पर प्रमुख मुख्य बिजली इंजीनियर , उत्तर रेलवे, नई दिल्ली, के बिजली निरीक्षक के रूप में संबं 
सहयोग करेगा । मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री, रायबरेली का बिजली निरीक्षक भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के सभी नियमों के तहत 
भारतीय रेलवे के मुख्य बिजली निरीक्षक के समग्र अधीक्षण एवं निरीक्षण के अंतर्गत कार्य करेगा । 


[ सं. 2003 / इलैक्ट / जी / 110 / 1 ] 
शलभ गोयल, कार्यपालक निदेशक (बिजली उर्जा प्रबंधन ) 
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MINISTRY OF RAILWAYS 

(RAILWAY BOARD ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd April , 2019 


S . O . 1655 (E ). — In exercise of the powers conferred by section 162 of the Electricity Act, 2003 , the 
appropriate Government hereby appoints Principal Chief Electrical Engineer , Northern Railway, New Delhi 
as Electrical Inspector to Government (EIG ) for entire electrical works of Modern Rail Coach Factory 
Raebareli subject to condition that Principal Chief Electrical Engineer, Northern Railway, New Delhi shall be 
of Indian Railway Service of Electrical Engineer (IRSEE ) cadre and should have minimum 20 years of service 
on Indian Railways. He should also fulfill the condition laid down in para 4 & 5 of Gazette notifications 
G .S .R . 481 (E ) and G .S .R . 521 ( E ) issued by Ministry of Power. He will be assisted by Deputy Chief 
Electrical Engineer/Maintenance , Raebareli who shall function as Assistant Electrical Inspector. The 
Electrical Inspector for Modern Coach Factory shall function under superintendence & supervision of Chief 
Electrical Inspector, Indian Railways , in respect of all statutes of The Electricity Act, 2003. 


[F . No. 2003 / Elect(G )/ 110 / 1Pt.] 
SHALABH GOEL , Executive Director ( Electrical Energy Management) 
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